
EUROPHON • Modd. ES61 e 
570 metri, una gamma onde corU, 
zione di frequenza, da 87 a 101 m 
FM a 10,7 Me/; 


200. Apparecchi con una gamma onde medie, da 180 a 
da 15 a 50 metri, e una banda onde ultracorte, a modula- 
egacicli. Media frequenza AM a 460 kc/s; media frequenza 
Resa d’uscita 3 watt. Consumo 35 watt. 
































































